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SSC Service Bulletin 


no. 82-279 


TO: ALL REGENCY COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SALES & SERVICE CENTERS 
ALL REGENCY COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SALES REPRESENTATIVES 


MODELS AFFECTED: XLH-257, XLH-257R 


SYMPTOMS: MICROPHONIC TENDENCIES AND HIGH DISTORTION AT 
MAXIMUM VOLUME IN SOME UNITS 


CAUSE: UNUSUALLY HIGH GAIN IN SOME AUDIO AMPS 


SOLUTION: 


Change R-437 from 2.7 ohm to 3.9 ohm, Regency Part Number 
4704-0399-032. 


SERVICE MANUAL CHANGES: 


Remove page 41 from your XLH-257 Service Manual (0300-4201-300) 
and replace it with the attached page. 


TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT 
REGENCY COMMUNICATIONS, INC. 


AC512 
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LOCATION DESCRIPTION 

L310 choke molded 1% turns 
sii. choke LM-2 6.5T 

ce Be choke LMO2 6.5T 

G33 choke molded 1% turns 
TRANSISTORS 

OSU. RF MRF260 

Q302 RF MRF264 


MECHANICAL PARTS 


Borew ron 200) 3/3 yphid lip 
Spacetel (for 030175 *0302) 
Spacer 

Heatsink (Q301) 

Heatsink (Q302) 


XLH-257 — 40 — 


PART NUMBER 


6 OS Leo 07, 
WOUG=oL2o-909 
B03 =59125-909 
T8053 551 Z29—907 


4804-3411-801 
4804-3411-802 


3807-3298-002 
2800-1328-800 
2800-3301-101 
5400-3301-200 
5400-3301-300. 


QUANTITY 


PHHN~ 


SECTION 7 


MAIN BOARD 


XLH257 RECEIVER SECTION 


LOCATION DESCRIPTION PART NUMBER ZONE 


RESISTORS (All resistors are 4%W 5% unless otherwise noted) 


R401 
R402 
R403 
R404 
R405 
R406 
R407 
R408 
R409 
R410 
R411 
R412 
R413 
R414 
R415 
R416 
R417 
R418 
R419 
R420 
R421 
R422 
R423 
R424 
R425 
R426 
R427 
R428 
R429 
R430 
R431 
R432 
R433 
R434 
R435 
R436 
R437 
R438 
R439 
R440 
~ R441 
R442 
R443 
R444 
R445 


XLH-257 Rev. 


8.2K ohm 
10K ohm 
100 ohm 
680 ohm 
100 ohm 
ZietkK-Onm 
8.2K onm 
390 ohm 
100 ohm 
100 ohm 
1.2K: ohm 
390 ohm 
10 ohm 
4.7K ohm 
68K ohm 
Leek ohm 
330K ohm 
180K ohm 
47K ohm 
22K ohm 
22K ohm 
8.2K ohm 
22K ohm 
15K ohm 
100K ohm 
l.2K ohn 
15K ohm 
100K ohm 
Lw2Ke OM 
15K ohm 
180K ohm 
470K ohm 
100K ohm 
4.7K ohm 
2.enk-Onm 
150 ohm 
329. ohm 
4.7K oam 
8.2K ohm 
180K ohm 
15K ohm 
51K ohm 
33K ohm 
43K ohm 
43K ohm 


11/82 


= 44. 


4704-0822-032 
4704-0103-032 
£704-0101-032 
4704-0681-032 
4704-0101-032 
4704-0272-032 
4704-0822-032 
4704-0391-032 
4704-0101-032 
4704-0101-032 
4704-0122-032 
4704-0391-032 
4704-0100-032 
4704-0472-032 
4704-0683-032 
4704-0122-032 
4704-0334-032 
4704-0184-032 
4704-0473-032 
4704-0223-032 
4704-0223-032 
4704-0822-032 
4704-0223-032 
4704-0153-032 
4704-0104-032 
4704-0122-032 
4704-0153-032 
4704-0104-032 
4704-0122-032 
4704-0153-032 
4704-0184-032 
4704-0474-032 
4704-0104-032 
4704-0472-032 
4704-0222-032 
4704-0151-032 
4704-0399 -032 
4704-0472-032 
4704-0822-032 
4704-0184-032 
4704-0153-032 
4704-0513-032 
4704-0333-032 
4704-0433-032 
4704-0433-032 
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